| MARJAN Leliwa LORENTSA) 


inzynier 


przeżywszy lat 48, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 27 czerwca 1929 r. w Krakowie. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na ementarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w niedzielę dnia 30-go b. m. o godzinie 5' popołudniu, na który-to smutny obrzęd stroskana zona 
z dziećmi i rodziną zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 1 lipca b. r. o godzinie 8 rano w kościele 00. Kapucynów. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ DRUKARNIA ZWIĄZKOWA W KRAKOWIE 


JANA WOLNEGO 
Kraków, pl Szczenański L. 2, — Telefon 331. 


